मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, 
मुंबई कार्यालयाचा तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयांचा आकृतीबंध मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १७ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ: १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-१००८/प्र.क्र.३६५/०८/ 

प्रशासन-१ दि. ०३ ऑक्टोबर, २०११ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०११/प्र.क्र.१२७/ 
प्रशासन-१ दि. १८ जून, २०१२ 

३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.५८८/ 
ऊर्जा-२, दि. २६ फेब्रुवारी, २०१५ 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/विसु-०१ 
दि.११ फेब्रुवारी, २०१६ 

५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-०६१७/प्र.क्र. २०/आपुक 
दि.२९ जून, २०१७ 


प्रस्तावना - 
सार्वजनिक बांधकाम विद्युत शाखेचा यापूर्वीचा आकृतीबंध शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दि. ३ ऑक्टोबर, २०११ अन्वये मंजूर झाला आहे. सदर आकृतीबंध मंजूर होताना ऊर्जा विभागांतर्गत निरीक्षण 
शाखा व सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विद्युत शाखा यांमधील प्रशासन एकत्रितरित्या सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या अधिपत्याखाली राबविण्यात येत असल्याने कमीत कमी पदसंख्या ठेवून शासकीय काम पार 
पाडण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणारी काही पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली तर काही पदे व्यपगत करण्यात 
आली होती. त्यानुसार दि. १८ जून, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, विद्युत यांचे अधिनस्त कार्यरत 
मंडळाची आस्थापना, लेखा, प्रशासन व तांत्रिक बाबींच्या अनुषंगाने बांधकाम व निरीक्षण शाखेचा एकत्रित विचार 


करुन मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्या अधिपत्याखाली विद्युत व निरीक्षण मंडळांची फेररचना करण्यात आली. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडील विद्युत निरीक्षण शाखा ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्यात आली. सदर शासन 
निर्णय निर्गमित होण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागांतर्गत बांधकाम व निरीक्षण शाखेत कार्यरत 
असणारे सर्व अभियंते व कर्मचारी यांच्या पदांचे एकत्रितरित्या सेवायोजन करण्यात येत होते व सेवाजेष्ठता 


एकत्रित ठेवण्यात येत होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील विद्युत निरीक्षण शाखा ऊर्जा विभागाच्या 


UR निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 

नियंत्रणाखाली आणल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील विद्युत विभागातील कर्मचारी वर्ग व वाढीव 
कार्यभार यामध्ये असमतोल निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सा. बां.विद्युत विभागामधील पदांचा फेर आढावा घेवून 
सुधारणा करणे अनिवार्य आहे. सदर शासन निर्णयान्वये झालेल्या विभाजनामुळे एकत्रित स्वरूपातील सा. बां. 
विभागामधील बहुतांश अभियंत्यांना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या नियंत्रणाखाली आणल्यामुळे 
सा.बां.विद्युत विभागाचा कार्यभार, नवीन जिल्हयांची निर्मिती, विविध विकास योजना, विद्युत विभागातील विविध 
यंत्रसामुग्रीमध्ये (अग्निशमन, अग्निसूचक यंत्रणा, मध्यवर्ती वातानुकुलित यंत्रणा, दृकश्राव्य यंत्रणा, 
सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा, Gated, सरकते जिने) झालेली वाढ व पर्यायाने कमी अधिकारी/कर्मचारी व त्यांच्यावरील 
जास्त अत्यावश्‍यक सेवेची जबाबदारी यामुळे यंत्रणेवर असह्य ताण पडलेला आहे. तसेच विद्युत शाखेतील 
तांत्रिक कामकाजातील गुणवत्तावर्धन होण्याच्या दृष्टीने दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळाच्या स्थापनेची आव्यकता, 
विद्युत शाखेचे बळकटीकरण व विस्तारीकरण इ.साठी मानव संसाधनाची आवश्यकता विचारात घेता, 
फेररचनेसह वाढीव पदांचा प्रस्ताव प्रथम सचिव उपसमितीसमोर दि. ११ जून, २०१९ रोजी सादर करण्यात 
आला व सचिव उपसमितीने सर्व पदांचा आढावा घेऊन शिफारस केल्याप्रमाणे उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर 
दि. १७ जुले, २०२० च्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
मान्यतेनंतर दि. २९ ऑक्टोबर, २०२० रोजी सदर प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला 
होता. मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनुसार मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई यांच्या कार्यालयाचा तसेच त्यांच्या 


अधिपत्याखालील राज्यामधील कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधाबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत शाखेच्या कार्यालयीन तसेच बाह्यक्षेत्रिय 
आस्थापनेवर असलेल्या ३९ संवर्गातील पदांचा आढावा घेऊन एकूण ७१६ पदांच्या (सोबत जोडलेल्या 
“विवरणपत्र अ” व “विवरणपत्र अ-१” प्रमाणे) तसेच ३६८ अधिसंख्य पदांच्या (सोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र ब 
व ब-१” प्रमाणे) सुधारित आकृतीबंधास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 
2. तसेच विद्युत शाखेतील तांत्रिक कामकाजातील गुणवत्तावर्धन होण्याच्या दृष्टीने व विद्युत शाखेच्या 
बळकटीकरणाची आवरऱ्यकता विचारात घेता, राज्यात विद्युत शाखेकरिता दोन विद्युत मंडळ कार्यालये, एक 
दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, सहा सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग व बारा सार्वजनिक बांधकाम विद्युत 


उपविभाग नव्याने निर्माण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 
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३. प्रादेशिक विद्युत मंडळ, मुंबई; प्रादेशिक विद्युत मंडळ, नांदेड व दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद 
कार्यालयासाठी अनुक्रमे अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विद्युत मंडळ , मुंबई व नांदेड तसेच 
अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद यांना या शासन निर्णयान्वये कार्यालय प्रमुख घोषित 
करण्यात येत आहे. सदरचे कार्यालय प्रमुख संबंधित मंडळ कार्यालयातील कार्यालय प्रमुखाच्या सर्व जबाबदा- 
या पार पाडतील. तसेच नव्याने निर्माण करण्यात येत असलेल्या सहा विभागांसाठी संबंधित कार्यकारी अभियंता 
यांना या शासन निर्णयाद्वारे कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदरचे कार्यालय प्रमुख संबंधित 


विभागामधील कार्यालय प्रमुखाच्या सर्व जबाबदा-या पार पाडतील. 


8, सदर ane निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये catfaseou संवर्गातील रिक्‍त पदांवर वित्त 


विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार पदभरती करण्यात येईल. 


षु. सुधारित आकृतीबंधानुसार कार्यालयीन आस्थापनेवर अतिरिक्‍त ठरलेल्या १६९ पदांपैकी रिक्‍त 
असलेल्या १०५ पदांचा व कार्यरत असलेल्या ६४ पदांचा तपशील सोबतच्या “विवरणपत्र ब” मध्ये दर्ठाविण्यात 
आला are. Taare आस्थापनेवर अतिरिक्‍त ठरलेल्या ४५३ पदांपैकी रिक्‍त असलेल्या १४९ पदांचा व 


कार्यरत असलेल्या ३०४ पदांचा तपशील “विवरणपत्र ब-१” मध्ये दर्शाविण्यात आला आहे. 


६. तसेच सदर झासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र ब व ब-१” मधील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद अनुक्रमे ६४ 
व ३०४ अशी एकूण ३६८ पदे अधिसंख्य पदे म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. सदर ३६८ पदांवरील कर्मचा- 
यांचे अन्य पदांवर समायोजन होणे / स्वेच्छानिवृत्ती / सेवानिवृत्ती / मृत्यू / राजीनामा इ. कारणांमुळे पदे रिक्‍त 


झाल्यास, सदरची अधिसंख्य पदे आपोआप व्यपगत होतील. 


0. मुख्य अभियंता (विद्युत) अंतर्गत विद्युत शाखेतील कार्यालयांचे जिल्हानिहाय भौगोलिक कार्यक्षेत्र सदर 
शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र-क* मध्ये दर्शविण्यात आले आहे. तसेच मंजूर आकृतीबंधानुसार मुख्य 
अभियंता (विद्युत), मंडळ (विद्युत), विभागीय (विद्युत, उपविभागीय (विद्युत) कार्यालयांचा कार्यालयनिहाय 
तपशील “विवरणपत्र-ड” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सुधारित आकृतीबंधानुसार एकूण मंजूर व 
अधिसंख्य कार्यालयीन पदांचे कार्यालयनिहाय विवरण “विवरणपत्र- इ” मध्ये व सुधारित आकृतीबंधानुसार 


अधिसंख्य बाह्यक्षेत्रिय पदांचे कार्यालयनिहाय विवरण “विवरणपत्र इ-१” मध्ये दर्शविण्यात आले आहे. 
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८. सदर शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या तसेच अधिसंख्य ठरलेल्या कर्मचा-यांच्या वेतन व 
भत्त्यांचा खर्च यापूर्वी ज्या लेखाशीर्षाखाली वेतन घेत होते, त्याच लेखाशीर्षाखाली यापुढेही खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

९. सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. १७ जुले, २०२० रोजीच्या बैठकीत तसेच मा. 
मंत्रिमंडळाच्या दि. २९ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४१/आपुक, दि. १७ सप्टेंबर, २०२० 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१११७१६४७२६०६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Vikram Nivrutti ८: Sete 
Dhamal oon eee ala 
(fa. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 

१. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां. यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

३. अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

७. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
९. सर्व सह सचिव / उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. उपसचिव, मा. मुख्य सचिव, यांचे कार्यालय 

११. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

93. अधिदान व लेखा अधिकारी, ars (पूर्व), मुंबई. 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. कार्यासन आपुक / व्यय-११, वित्त विभाग. 

१६. सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

१७. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती). 


res 
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सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 


दि. १७ नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत शाखेच्या कार्यालयीन आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध 


अ. पंवर्ग /पदनाम प वेतनश्रेणी शासन निर्णय दि .दि. १७.०७.२०२० रोजी वाढ / घट 
क्र (७ व्या वेतन आयोगानुसार) | ३.१०.२०१९१९ च्चस्तरीय सचिव समितीने व 
नुसार मंजूर पदे दि. २९ ऑक्टोबर, २०२० 
च्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत 
मंजूर केलेला सुधारित 
आकृतीबंध 
[९ |२ 3 ¥v & द 
g मुख्य अभियंता विद्य एस -२९ -१३११००-२१६१०० g g भिशी 
२ धक्षक अभियंता विद्य एस -२५ -७८८००-२०९२०० २ ष्‌ +3 
3 सहायक मुख्य अभियं एस -२३-६७७००-२०८७०० g २ +2 
¥ कार्यकारी अभियंता/ एस -२३-६७७००-२०८७०० १३ २० +19 
का.अ. रजा-नि प्रशिक्षण 
राखीव 
ष्‌ सहायक अधिक्षक एस -२० -५६१००-१७७५०० ष्‌ १ ¥ 
अभियंता 
नि उप अभियं एस -२० -५६१००-१७७५०० ue ७१ +23 
७ कनिष्ठ अभियंता/ एस -१४ -३८६००-१२२८०० १६३ १८३ २० 
शाखा अभियंता / 
सहायक अभियंता- 
श्रेणी२ 
ट | ater एस -१५ -४१८००-१३२३०० g g शि 
९ कशा एस -१४ -३८६००-१२२८०० १ g | 
१० । प्रमुख आरेखव एस -१५ -४१८००-१३२३०० % Eo -¥% 
११ ee एस -१३ -३५४००-११२४०० १२ ज्र +6 
१२ । प्रमुख लिपीव एस -१३ -३५४००-११२४०० १८ ष्‌ -१३ 
१३ । लघुलेखक उ श्रे एस -१५ -४१८००-१३२३०० १ शा 
१४ | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) एस -१४ -३८६००-१२२८०० g g 0. _,| 
१५ | आरेखक एस -१० -२९२००-९२३०० १२ निकश -१९२ 
१६ भांडारपाल एस -१३ -३५४००-११२४०० १२ २ -१० 
१७ । वरिष्ठ लिपीव एस -८ -२५५००-८११०० १०३ १०२३ ei 
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अ. पंवर्ग /पदनाम पदाची वेतनश्रेणी शासन निर्णय दि .दि. १७.०७.२०२० रोजी = ATS / घट 
क्र ( ७ व्या वेतन आयोगानुसार) | ३.१०.२०१९ उच्चस्तरीय सचिव समितीने व 
नुसार मंजूर पदे दि. २९ ऑक्टोबर, २०२० 
च्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत 
मंजूर केलेला सुधारित 
fe | २ 3 v & & 
१८ ne! एस -७ -२१७००-६९१०० ३८ धिग -रे८ 
१९ | कनिष्ठ पीक/टंकलेखक | एस -६ -१९९००-६३२०० १८५ १२८ -५७ 
(डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) 
२० । सहायक भांडारपाल एस -६ -१९९००-६२३२०० ३ एग a 
22 प चालक / वाहन चालक | एस -& -१९९००-६३२०० ¥o २६ -श्डॅ 
२२ = एस -३ -१६६००-५२४०० १३ १३ Ee 
२३ as एस -१-१५०००-४७६०० १३६ १३४ = 
रड ee एस -१ -१५०००-४७६०० १२ ae <8 
THU ८३५ ७१६ -११९९ 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 
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सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईए्सटी-२०१६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 


दि. १७ नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ ९ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत शाखेच्या बाह्यक्षेत्रिय आस्थापनेचा सुधारित आकृतीबंध 


अ. पंवर्ग / प वेतनश्रेणी शासन निर्णय दि .दि. १७.०७.२०२० रोजी वाढ / घट 
क्र «| पदनाम ( ७ व्या वेतन आयोगानुसार ) ३.९०.२०१९ च्चस्तरीय सचिव समितीने व 
नुसार मंजूर पदे दि. २९ ऑक्टोबर, २०२० 
च्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत 
मंजूर केलेला सुधारित 
आकृतीबंध 
fe | २ 3 v & & 
१ गि एस -८ -२५५००-८११०० ष्‌ rd “4 
२ 1 एस -८ -२५५००-८११०० 2 4 re 
3 क्ट्रॉनिव एस -८ -२५५००-८११०० १ (ee as 
यांत्रीक 
४ । प्रमुख तारतं एस -७ -२१७००-६९१०० १२ ed Re 
ष्‌ तीं एस -६ -१९९००-६३२०० २ शिंका] -२ 
& eer एस -६ -१९९००-६३२०० १५० fo! -१५० 
७ ७७६ एस -६ -१९९००-६३२०० ष्‌ EF “4 
८ | वातानुकुल | एस -६ -१९९००-६३२०० २ a 2 
चालक 
९ | इलेक्ट्रॉनिक । एस -६ -१९९००-६३२०० २ शिका R 
यांत्रीक- 
नि-चालक 
१० 1g चालक | एस -६ -१९९००-६३२०० १ (ae x 
(डिझेल) * 
४4 सहा. एस -३ -१६६००-५ २४०० २ शिरा व 
इलेक्ट्रॉनिक 
यांत्रीक-नि- 
चालक 
श्र सहायक एस -३ -१६६००-५२४०० १ शंका नर 
बातानुकुल 
चालक 
१३ Sgled चालक | एस -३ -१६६००-५२४०० 4o (ह..- | -4o 
१४ uty एस -३ -१६६००-५२४०० १८ fos RE 
१५ । मजूर एस -१-१५०००-४७६०० २०० [० | -२०० 
४५३** [०७ | -४५३ 


प- *इंजिन चाळक (डिझेल) हे पद दि. ०३ ऑक्टोबर, २०११ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आले 


आहे. सदरचा संवर्ग उपरोक्त नमूद शासन निर्णयामधीलळ अटीनुसार नामशेष झाला आहे. 


** सदर ४५३ पदांपैकी कार्यरत असलेल्यांचा तपशीळ सोबतच्या “विवरणपत्र ब-९” मध्ये दर्शविण्यात आला 
असून ३०४ पदे अधिसंख्य म्हणून कार्यरत राहतील. 
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सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 
दि. १७ नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र. 


विवरणपत्र - ब 


सुधारित आकृतीबंधानुसार विद्युत शाखेच्या कार्यालयीन आस्थापनेवरील अतिरिक्‍त घोषित करण्यात 
आलेल्या पदांचा तपशील - 


अ. पंवर्ग /पदनाम प वेतनश्रेणी wart det | a घोषि 
क्र (७ व्या वेतन आयोगानुसार ) | रिक्त करण्यात आलेल्या 
पदांची एकूण 
संख्य 

fe | 2 3 v प्‌ द्द 

१ | सहायक अधिक्षक एस -२० -५६१००-१७७५०० ०१ ०३ ० 
अभियंता 

२ | प्रमुख आरेखव एस -१५ -४१८००-१३२३०० ०१ ०३ ow 

३ | aye fer एस -१३ -३५४००-११२४०० ०२ ag १३ 

४ | आरेखक | एस -१० -२९२००-९२३०० ०२ १० १२ 

ष्‌ भांडारपाल एस -१३ -३५४००-११२४०० ०६ ० Ro 

न सहायक भांडारपाल एस -६ -१९९००-६३२०० fo | ३ ३ 

७ |अनुरेखख | एस-७ -२१७००-६९१०० १८ २० ३८ 

८ कनिष्ठ एस -& -१९९००-६३२०० १९ ३८ ष्छ 
लिपीक/टंकलेखक (डाटा 
एन्ट्री ऑपरेटर) 

९ T चालक / वाहन | एस -६ -१९९००-६३२०० ou 08 ax 
चालक 

१०७ [Re | एस-१-१५०००-४७६०० fof 0९ ०२ 

१९ |चौकोदार | एस -१ -१५०००-४७६०० go ०२ १२ 

एकूण aU १०५ १६९ 


टीप - उपरोक्‍त नमूद तक्‍त्यामधील स्तंभ क्र. ४ मधील नमूद करण्यात आलेल्या ६४ पदांवर अधिकारी / कर्मचारी 
कार्यरत असल्यामुळे ६४ पदे अधिसंख्य घोषित करण्यात येत आहेत. सदर पदावरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या 
पदोन्नती / स्वेच्छानिवृत्ती / सेवानिवृत्ती / मृत्यू / राजीनामा इ. कारणांमुळे पदे रिक्‍त झाल्यास सदर पदे आपोआप 
व्यपगत होतील. 
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सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 
दि. १७ नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र. 


विवरणपत्र -ब - ९ 


सुधारित आकृतीबंधानुसार विद्युत शाखेच्या बाह्यक्षेत्रिय आस्थापनेवरील अतिरिक्‍त घोषित 
करण्यात आलेल्या पदांचा तपशील - 


अ. पंवर्ग / प वेतनश्रेणी [1 पदांची संख्या अतिरिक्त घोषि 
क्र । पदनाम ( ७ व्या वेतन आयोगानुसार ) क | (7. करण्यात आलेल्या 
पदांची एकूण संख्या 
fe | २ 3 v & & 
g el एस -८ -२५५००-८११०० ०१ ox ०५ 
२  । प्रशितक यांत्रीक | एस -८ -२५५००-८११०० ०२ शि ०२ 
३ | इलेक्ट्रॉनिक एस -८ -२५५००-८११०० 08 | ०१ 
यांत्रीक 
% । प्रमुख तारतंत्री । एस -७ -२१७००-६९१०० o% ०८ १२ 
ष्‌ ळी | एस -६ -१९९००-६३२०० शिक ०२ ०२ 
& eo एस -६ -१९९००-६३२०० io ७३ Quo 
9 oon | एस -६ -१९९००-६३२०० शिका ०५ ०५ 
८ | वातानुकुल एस -६ -१९९००-६३२०० rl ०२ ०२ 
चालक 
९ | इलेक्ट्रॉनिक एस -६ -१९९००-६३२०० णि ०२ ०२ 
यांत्रीक- 
नि-चालक 
१० | इंजिन चालक | एस -६ -१९९००-६३२०० EP ०१ ०१ 
(डिझेल) 
१९१ | सहा. एस -३ -१६६००-५२४०० शि ०२ ०२ 
इलेक्ट्रॉनिक 
यांत्रीक-नि- 
चालक 
१२ | सहायक एस -३ -१६६००-५२४०० og ee ०१ 
बातानुकुल 
चालक 
१३ | उद्राहन चालक | एस -३ -१६६००-५२४०० ¥o Xo Ko 
१४ | पंप परिचर एस -३ -१६६००-५२४०० १२ ०५ १८ 
१५ | मजूर एस -१-१५०००-४७६०० १६५ ३५ २०० 
ov १९१४९ ४५३ 


3 
टीप - उपरोक्‍त नमूद तक्‍त्यामधील स्तंभ क्र. ४ मधील नमूद करण्यात आलेली ३०४ पदे अधिसंख्य पदे घोषित 
करण्यात येत आहेत. सदर पदावरील कर्मचारी यांच्या पदोन्नती / स्वेच्छानिवृत्ती / सेवानिवृत्ती / मृत्यू / राजीनामा इ. 
कारणांमुळे रिक्‍त झाल्यास सदर पदे आपोआप व्यपगत होतील. 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईए्सटी-२०१६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 
दि. १७ नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र. 


विवरणपत्र - क 
मुख्य अभियंता (विद्युत) अंतर्गत विद्युत शाखेतील प्रस्तावित कार्यालयांचे जिल्हानिहाय भौगोलिक कार्यक्षेत्र 


प्रस्तावित विद्युत प्रादेशिक मंडळ/जिल्हानिहाय तपशिल 


मंडळ | विभाग 
(१ | अधीक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक विद्ध ewe 
। १ | कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई विद्युत, सा.बां. विभाग 
(i) | मुंबई शहर 
२ । कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत, सा.बां. विभाग 
(i) | मुंबई शहर 


३ । कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत, सा.बां. विभाग 

(i)  । मुंबई उपनगर 

४ | कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग, सा.बां. विभाग, मुंबई 
(जुने नांव : कार्यकारी अभियंता , कृषि बांधकाम विभाग क्र. ५ 
(विद्युत) मुंबई) 


() । मुंबई शहर/उपनगर 

५ | कार्यकारी अभियंता, ठाणे विद्युत, सा.बां. विभाग 

(i) ठाणे (ii) । पालघर 

६ | कार्यकारी अभियंता, रायगड विद्युत, सा.बां. विष 
(i) । रायगड Gi) |रत्नागगी. 1 | 
(iii 
।_७ | कार्यकारी अभियंता, नाशिक विद्युत, सा.बां. विभाग 


(i) । नाशिक Gi) | अहमदनगर 

¢ | कार्यकारी अभियंता, धुळे विद्यु, सा.बां. विभाग  7ढ131)3)_ओ_ओ_ओ| | 
(i) । धुळे (1) | जळगांव 
(iii) । नंदुरबार 


(२) | अधीक्षक अभियंता, पुणे प्रादेशिक विद्युत मंडळ 

| ९ | कार्यकारी अभियंता, पुणे विद्युत, सा.बां. विभाग 
(i) पुणे 

।_१०_ | कार्यकारी अभियंता, सोलापूर विद्यु, aa. fart 

() । सोलापूर (i) । सातारा 

। ११ | कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर विद्युत, सा.बां. विभाग 

() । कोल्हापूर (ii) । सांगली 

(३) धीक्षक अभियंता, नांदेड प्रादेशिक विद्युत मंडळ 
१२ | कार्यकारी अभियंता, औरंगाबाद विद्युत, सा.बां. विभाग 

(i) । औरंगाबाद | (४!) । जालना 
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१३ | कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद विद्युत, सा.बां. विभाग 
(i) उस्मानाबाद | (3) |बीड | 
(ili) । लातूर 
१४ | कार्यकारी अभियंता, नांदेड विद्यु, सा.बां. विभाग 7 | 
i) [नांदेडे] छा) [परभणी | 
ji) [हिंगोली 11 | 
(४) धीक्षक अभियंता, नागपूर प्रादेशिक विद्युत मंडळ 
१५ | कार्यकारी अभियंता, नागपूर विद्युत, सा.बां. विभाग 
(i) । नागपूर Gi) भंडारा 
(॥) | गोंदिया 
१६ | कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर विद्युत, सा.बां. विभ 
(i) । चंद्रपूर @ |वर्धा | 
(i) |गडचिरोली 1 
| १७ | कार्यकारी अभियंता, अमरावती विद्युत, सा.बां. विभाग 
(i) | अमरावती | (1) | बुलढाणा 
(i) |अकोला | 
१८ | कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ विद्युत, सा.बां. विश 
(i) । यवतमाळ Gi) । वाशिम 
(५) धीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद कार्यक्षेत्र संपूर्ण 
महाराष्ट्र 
१९ |कार्यकारीअभियंता-१ [||| 
()  । मुंबई शहर | di) । मुंबई उपनगर 
(iii) । ठाणे (iv) | पालघर 
(७ | रायगड (vi) [WARE 
(vil) | सिंधुदुर्ग | (will) | नाशिक 
(ix) । अहमदनगर | (x) | धुळे 
(xi) | नंदूरबार (xii) | जळगांव 
(xiii) (xiv) 
(xv) । सोलापूर (xvi) | सातारा 
(xvi) |सांली | 
२० | कार्यकारी अभियंता, -२ 
(i) | औरंगाबाद | (1) | उस्मानाबाद 
(ii) | नांदेड (iv) । जालना 
(५) | लातूर (॥) fas | 
(vi) | परभणी | (शा) [हिंगोली | 
(») | नागपूर (x) |गडचिरोली | 
(॥) ।गोंदिया | (xii), | भंडारा 
(xiii) | चंद्रपूर (xiv) वर्धा | 
(xv) | अमरावती | (५५) | अकोला 
(xvii) । यवतमाळ (xviii) | बुलढाणा 
(xix) | वाशिम 
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सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईए्सटी-२०१६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 


दि. १७ नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र. 


विवरणपत्र-ड 
मंजूर आकृतीबंधानुसार मुख्य अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे अधिपत्याखालील कार्यालयांचा 
तपशिल. 
मंडळ कार्यालय विभाग कार्यालय उप विभागीय कार्यालये 
अ | अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, । i. उप अभियंता, 11. उप अभियंता, 
मुंबई प्रादेशिक (विद्युत) दक्षिण मुंबई विद्युत, मंत्रालय विद्युत मलबार टेकडी 
मंडळ, सार्वजनिक सा.बां. विभाग उपविभाग विद्युत उपविभाग 
बांधकाम विभाग, मुंबई. 1. उप अभियंता, iv. उप अभियंता, 
(नवनिर्मित) नवीन विधानभवन शहर विद्युत 
विद्युत उपविभाग उपविभाग 
कार्यकारी अभियंता, | i. उप अभियंता, 11. उप अभियंता, 
मध्य मुंबई विद्युत, जे.जे.रुग्णालय विद्युत वरळी विद्युत उपविभाग 
सा.बां. विभाग उपविभाग 
1. उप अभियंता, 
दादर विद्युत उपविभाग 
कार्यकारी अभियंता, |। 1. उप अभियंता, iii, उप अभियंता, 
उत्तर मुंबई विद्युत, मुलुंड विद्युत उपविभाग | वांद्रे विद्युत उपविभाग 
सा.बां. विभाग 1. उप अभियंता, iv. उप अभियंता, 
अंधेरी विद्युत महाराष्ट्र सदन, नवी 
उपविभाग दिल्ली विद्युत उपविभाग 
(नवनिर्मित) 
कार्यकारी अभियंता, — | i. उप अभियंता, iii. उप अभियंता, 
प्रकल्प विद्युत, सा.बां. आरे विद्युत प्रकल्प विद्युत 
विभाग, मुंबई उपविभाग उपविभाग 
(जुने नांव : कार्यकारी | 1. उप अभियंता, 
अभियंता , कृषि भोंगा विद्युत 
बांधकाम विभाग क्र. | उपविभाग 
(विद्युत) मुंबई) 
कार्यकारी अभियंता, |। 1. उप अभियंता, 1. उप अभियंता, 
ठाणे विद्युत, सा.बां. ठाणे विद्युत पालघर विद्युत 
विभाग उपविभाग उपविभाग (नवनिर्मित) 
1. उप अभियंता, iv. उप अभियंता, 
कल्याण विद्युत नबी मुंबई विद्युत 
उपविभाग उपविभाग (नवनिर्मित) 
कार्यकारी अभियंता, । 1. उप अभियंता, iii. उप अभियंता, 
रायगड विद्युत, सा.बां. | रायगड विद्युत उपविभाग | सिंधुदुर्ग विद्युत 
विभाग (नवनिर्मित | ii. उप अभियंता, उपविभाग 
रत्नागिरी विद्युत 
उपविभाग 
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७ । कार्यकारी अभियंता, | i. उप अभियंता, ग. उप अभियंता, 
नाशिक विद्युत, सा.बां. | नाशिक विद्युत मालेगांव विद्युत 
विभाग उपविभाग उपविभाग 

1. उप अभियंता, (नवनिर्मित) 
अहमदनगर विद्युत 
उपविभाग 

८ | कार्यकारी अभियंता, | 1. उप अभियंता, iii, उप अभियंता, 
धुळे विद्युत विभाग धुळे विद्युत नंदुरबार विद्युत 
(नवनिर्मित) उपविभाग उपविभाग 

1. उप अभियंता, (नवनिर्मित) 

जळगांव विद्युत 

उपविभाग 
धीक्षक अभियंता, पुणे । ९ | कार्यकारी अभियंता, । i. उप अभियंता, iii, उप अभियंता, 
प्रादेशिक (विद्युत) मंडळ, पुणे विद्युत, सा.बां. पुणे विद्युत ससून विद्युत उपविभाग 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग उपविभाग क्र.१ (नवनिर्मित) 
विभाग, पुणे ii. उप अभियंता, 

पुणे विद्युत 

उपविभाग क्र.२ 

१० | कार्यकारी अभियंता, । 1. उप अभियंता, ग. उप अभियंता, 
सोलापूर विद्युत, सा.बां. | सोलापूर विद्युत अकलूज विद्युत 
विभाग (नवनिर्मित) उपविभाग उपविभाग 

1. उप अभियंता, (नवनिर्मित) 
सातारा विद्युत 
उपविभाग 

११ | कार्यकारी अभियंता, । 1. उप अभियंता, iii, उप अभियंता, 
कोल्हापूर विद्युत, कोल्हापूर विद्युत मिरज विद्युत उपविभाग 
सा.बां. विभाग उपविभाग क्र.१ 

ii. उप अभियंता, 

कोल्हापूर विद्युत 

उपविभाग क्र.२ 

(नवनिर्मित) 
धीक्षक अभियंता, १२ | कार्यकारी अभियंता, । 1. उप अभियंता, ग. उप अभियंता, 
प्रादेशिक (विद्युत) मंडळ, औरंगाबाद विद्युत, औरंगाबाद विद्युत जालना विद्युत 
सार्वजनिक बांधकाम सा.बां. विभाग उपविभाग क्र.१ उपविभाग 
विभाग, नांदेड. 1. उप अभियंता, 
(नवनिर्मित) औरंगाबाद विद्युत 

उपविभाग क्र.२ 

(नवनिर्मित) 

१३ | कार्यकारी अभियंता, । 1. उप अभियंता, ग. उप अभियंता, 
उस्मानाबाद विद्युत, उस्मानाबाद विद्युत लातूर विद्युत उपविभाग 
सा.बां. विभाग उपविभाग 
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1. उप अभियंता, 
बीड विद्युत 
उपविभाग 

१४ । कार्यकारी अभियंता, । 1. उप अभियंता, iii, उप अभियंता, 
नांदेड विद्युत, सा.बां. नांदेड विद्युत हिंगोली विद्युत 
विभाग (नवनिर्मित) उपविभाग उपविभाग 

1. उप अभियंता, (नवनिर्मित) 
परभणी विद्युत 
उपविभाग 
ड धीक्षक अभियंता, १५ | कार्यकारी अभियंता, । i. उप अभियंता, iii, उप अभियंता, 
नागपूर प्रादेशिक नागपूर विद्युत, सा.बां. । नागपूर विद्युत वैद्यकिय महाविद्यालय 
(विद्युत) मंडळ, बिभाग उपविभाग क्र.१ व रुग्णालय विद्युत 
सार्वजनिक बांधकाम 1. उप अभियंता, उपविभाग 
विभाग, नागपूर नागपूर विद्युत iv. उप अभियंता, 
उपविभाग क्र.२ भंडारा विद्युत उपविभाग 
v. उप अभियंता, 
गोंदिया विद्युत 
उपविभाग 
(नवनिर्मित ) 

१६ | कार्यकारी अभियंता, ।1. उप अभियंता, iii. उप अभियंता, 
चंद्रपूर विद्युत, सा.बां. चंद्रपूर विद्युत गडचिरोली विद्युत 
विभाग (नवनिर्मित) उपविभाग उपविभाग 

1. उप अभियंता, 
वर्धा विद्युत 
उपविभाग 

१७ | कार्यकारी अभियंता, ।1. उप अभियंता, iii, उप अभियंता, 
अमरावती विद्युत, अमरावती विद्युत अकोला विद्युत 
सा.बां. विभाग उपविभाग उपविभाग 

1. उप अभियंता, 
बुलढाणा विद्युत 
उपविभाग 

१८ । कार्यकारी अभियंता, । 1. उप अभियंता, ii. उप अभियंता, 
यवतमाळ विद्युत, यवतमाळ विद्युत वाशिम विद्युत 
सा.बां. विभाग उपविभाग उपविभाग 
(नवनिर्मित) (नवनिर्मित) 
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1 कक्ष |. कार्यक्षेत्र | 
धीक्षक अभियंता, १९ | कार्यकारी अभियंता-१, | 1. मुंबई शहर x. धुळे 
दक्षता व गुण नियंत्रण (नवनिर्मित) 1. मुंबई उपनगर xi. नंदुरबार 
मंडळ, सार्वजनिक गं. ठाणे xii. जळगांव 
बांधकाम विभाग. 1४. पालघर xiii, पुणे 
(नवनिर्मित) ४.रायगड xiv. कोल्हापूर 
vi. रत्नागिरी xv. सोलापूर 
vii PATE xvi. सातारा 
viii. नाशिक xvii. सांगली 
ix. TEASER 
२० | कार्यकारी अभियंता-२, | 1. औरंगाब xi. गोंदिया 
(नवनिर्मित) 1. उस्मानाबाद xii. भंडारा 
iii. नांदेड xiii, चंद्रपूर 
iv. जालना xiv. वर्धा 
v. लातूर ५५.अमरावती 
vi. बीड xvi. अकोला 
vii. परभणी xvii. यवतमाळ 
viii. हिंगोली xviii. बुलढाणा 
».नागपूर xix. वाशिम 
x. गडचिरोली 
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सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१९६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 
दि. १७ नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र. 


विवरणपत्र- इ 
सुधारित आकृतीबंधानुसार एकूण मंजूर व अधिसंख्य कार्यालयीन पदांचे कार्यालयनिहाय विवरणपत्र. 


अ. 'पदनाम मंजूर | कार्य मुख्य दक्षता व | मंडळ वभागीय | उप विभागीय | एकूण शका 
क्र पदसंख्या | after) अभियंता गुण नियंत्रण कार्यालये | कार्यालये कार्यालये । मंजूर पदे 
पदे कार्यालय मंडळ 
कार्यालयांची संख्या ¥ १८ QC 
१) | मुख्य अभियंता १. | oo | १ re i ee. ee ee ee 
२) | अधीक्षक अभियंता ५. [| ० |  ° | 8 Yo ok ee ee गा 
३) | सहाय्यक मुख्य अभियंता २. | 0__| २ ae ee ee ae ee eee 
४) | कार्यकारी अभियंता २७ | o | oo | eg [| 0___| १८ | oo | २० 
५) | सहाय्यक अधीक्षक अभियंता g ee ee ee *१ | ee ee ee eee °2 नागपूर प्रादेशिक विद्युत मंडळ 
६) । उप अभियंता we | o | ¥ ष्‌ % | oo Qc ७१ 
७) | कनिष्ठ अभियंता / शाखा १८३ 7 ¥ 7 इ४५२८ १८ ३७५३२-१११ | १८३ | २१*२ विधानभवन, दादर, नबी 
अभियंता / सहाय्यक अभियंता २१५२२४२ दिल्ली, आरे, भोंगा, पालघर , नवी 
श्रेणी - २ मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे २, 
अकलूज, कोल्हापूर क्र. २, 
औरंगाबाद क्र.२, बीड , हिंगोली, 
मालेगांव, नंदुरबार, भंडारा, चंद्रपूर, 
गोंदिया, वाशिम 
८) | विशेष अधीक्षक शिवा g ee a ee eee ee ee 
९) [अधीक्षक | fl g LY 2. = ir se ik. se i 
१०) | प्रमुख आरेखक Foo | "१ | 0 Tl [0 |i १ नागपूर प्रादेशिक विद्युत मंडळ 
११) | लघुलेखक (उच्चस्तर) १ | oo १ fog elie ies | - क Le क र्न 
१२) | लघुलेखक (निम्नस्तर) १ Ee ha शै... "क्षे. Ee के. - ८. क. २३! 37९ 
१३) | विभागीय लेखापाल १८... ae a ७. _ ee _*| १८ FF | हट 
१४)| प्रमुख लिपीव ण नट g | ¥ न्ट शि ५ | *८ विभागीय कार्यालय - दक्षिण 


मुंबई, मध्य मुंबई, उत्तर मुंबई, ठाणे, 
पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, उस्मानाबाद, 
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अ. 'पदनाम मंजूर | कार्य मुख्य दक्षता व | मंडळ वभागीय | उप विभागीय | एकूण शश 
क्र पदसंख्या | अधिसंख्य| अभियंता गुण नियंत्रण कार्यालये | कार्यालये कार्यालये । मंजूर पदे 
पदे कार्यालय मंडळ 
१५) आरेखक ae a a ee ee «१ Fo |_| ५१ विभागीय कार्यालय - औरंगाबाद 
१६) | भांडारपाल २ «६ शि शि शि २ (दक्षिण a २ «६ विभागीय कार्यालय - मध्य मुंबई, 
मुंबई, नागपूर) ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, 
--*६ औरंगाबाद 

१७)| वरिष्ठ लिपीक १०२३ | २ २ Bx w=] १८--*६ Uc १०३ | *६ विभागीय कार्यालय - दक्षिण 
मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, 
नागपूर, अमरावती 

१८)| अनुरेखक «१६ शि 7 7 नरे “2 शि *१६ विभागीय कार्यालय - 
औरंगाबाद, अमरावती 
उपविभागीय कार्यालय - मुंबई शहर, 
सोलापूर, नाशिक, धुळे, जळगांव, 
अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, 
लातूर, नागपूर क्र.१, नागपूर क्र. २, 
भंडारा, अमरावती, अकोला 

१९) | कनिष्ठ लिपीक नि टंकलेखक / | १२८ «१९ २ २ इ४५२३१२ | १८५३५४ uc १२८ | *१९ मुंबई-३, पुणे-३, नाशिक-२, 

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 22 «१७ औरंगाबाद-५, नागपूर-५,अमरावती-१ 

२०)| जीप चालक २६ 3 १ 3 ¥ १८ «ण २६ | *३ उपविभागीय कार्यालय - पेण, पुणे 
क्र.२, परभणी 

२१) | नाईक १३ गग g g ¥ क शकी १३ | *७ दक्षिण मुंबई, उत्तर मुबंई, ठाणे, 
पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर 

२२)| शिपाई १३४ aa ¥ ३ ४५३१२ | १८३३-५४ ष्ट १३४ | ३ दक्षिण मुंबई, पुणे, नागपूर 

+3 

२३) | चौकोदार a «९ शि | a «ण x शि *९ विभागीय कार्यालय - पुणे, 
नाशिक, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, 
नागपूर. 
उपविभागीय कार्यालय - नाशिक, 
जळगांव, नांदेड, नागपूर क्र.१, 

एकूण ७१६ GY ७१६ 
« अधिसंख्य प 
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सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.८०/प्रशासन-१ 
दि. १७ नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे सहपत्र. 


विवरणपत्र - 3-2 
सुधारित आकृतीबंधानुसार अधिसंख्य बाह्यक्षेत्रिय पदांचे कार्यालयनिहाय विवरणपत्र. 
अ.क्र. विभागीय कार्यालयाती 
'पदनाम बाह्यक्षेत्रिय अधिसंख्य शेरा 
पदे 
| कार्यालयांची संख्या | | १८ 
१) वीजतंत्री | २ «२ मंत्रालय, ठाणे 
२) jae |. ०0___| 
३) । Sales यांत्रिव Fl 
४) [wire यांत्रिक | | २ «२ मंत्रालय, मलबार टेव 
५) |इलेक्ट्रॉनक्सियांत्रिक | ९१ | ०१ नवीन विधानभवन 
६) | प्रमुख तारतं ९ «९ मुंबई शहर, मलबार टेकडी,बरळी, रुग्णालय, ठाणे, 
कल्याण, पुणे क्र.१, पुणे क्र.२-२ 
७) pare 11 | Fl 
८) |मीटरवाचक fl 
९) शिंक १२० *१२० विद्युत विभाग - दक्षिण मुंबई ३५, मध्य मुंब् 
९, उत्तर मुंबई ३,प्रकल्प मुंबई ६, ठाणे ६, पुणे 
१५, कोल्हापूर ९, नाशिक १, नागपूर २४, 
अमरावती १२ 
१०) ।तारमार्गतंत्री | PF 0_____| 
११) | वातानुकूल चाळक 
१२) | यांत्रिक नि 1. हौ. | 
चालक 
१३) pura अ ||| | Fl 
९४) emt ||| PF 60_____| 
१५) | सुतार a 
१६) [mast = Fl 
१७) | इंजिनचालक (fm) | ०0___| 
१८) |तेलवाला | ll 
१९) [unmet | ll 
२०) | सहाय्यक तारतं 161] 
२९) | सहाय्यक इलेक्ट्रॉनिक्स शिंग 
यांत्रिक नि चालक 
२२) | सहाय्यक वातानुकूळ चालक | ee | ०१ नवीन विधानभवन 
२३) | उद्दाहन चाळक ३६ *२३६ मंत्रालय ३०, मुंबई शहर २, मलबार टेकडी २, पुणे 
क्र१-२ 
२४) | १२ «१२ दक्षिण मुंबई ४, प्रकल्प मुंबई १, पुणे ५, 
नागपूर २ 
२५) | स्वच्छक Fo 60__| 
२६) | मजदूर १२१ «१२१ दक्षिण मुंबई ३०, मध्य मुंबई १७, उत्तर मुंबई ८, 
प्रकल्प मुंबई ४, ठाणे ६, पुणे २४, 
अमरावती १० 
२७) एकूण 20% 
७ अधिसंख्य पदे 
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